NA 


były członek chóru Państwowej Filharmonii w Krakowie 


przeżywszy lat 30, zmarła dnia 6 czerwca 1958 r. 


Pogrzeb odbędzie się w środę dnia 10 bm. o godz. 4 po poł. 
na cmentarzu rakowickim. 


O czym zawiadamiają 


Koleżanki i Koledzy 


z Chóru Państwowej Filharmonii 
w Krakowie 


